B Terga 6 Agosto 2024 Œ 14h00 $ Miejski w Bielsku-Białej (POL) (Eielsko-Białaj 
& Patryk Świerczek (POL) 
Puchar Polski 2024725 - Fase Preliminar 


Podbeskidzie 2-0 Stomil Olsztyn ui 


„8, 


POLUBESKIDZIE 
1 m Konrad Forenc tC) 45+1 


20 pm Michal Willmann 


25 mm Kornel Osyra 28! 
30 mm Jan Majsterek 
J mm kacper Gach T ar 
10 Bag Jaka Kolene 65 
17 mm Michal Bednarski 
23 pm Marcel Misztal B3 
90 pm Lucjan Klisiewicz B3 
8 W Linus Ronnberg e5 Y pg 
O am Matej Mrsic 33 Wes 
RESERVAS 


krystian Wieczorek 
Marcin Biernat 


Daniel Dziwniel 


30+3 Pawel Czajkowski 


23 Kacper Gach 


ZTOMIL OLSZTYN 
12 mm Mateusz Malecki 


10 m Karol Zwir tC) 

G m Adam Paliwoda 
14 mm Eryk Kosek 

15 mmPiotr Jakubowski 
19 mm Denis Gojko 

11 Kaisei Hioki 

20 mm Piotr Lysiak 

23 mm Mateusz Pajdak 

9 m Kacper Sionkowski 
24 H= Tamaz Babunadze 


Lukasz 
Jakubowski 


| mm Fawel Flis 
21 mm Mateusz Jonca 


Pi Pawel Czajkowski 65 Ge amy 
a” = © f mm Lukasz Borkowski 
szymon Goluch 65 
Á 22 mg Maciej Cichocki 
|. mm Mateusz kizyma E 
Jakub Fronczak 
Ff pg Radoslaw Zajac B3 
„a Kacper Gwardiak 
Bartosz Florek B3 
17 mm Jakub Karpinski 
Bartosz Martosz 
TREINADORES 
mm Krzysztof Brede mm Piotr Zajaczkowski 
FOTOGRAFIAS 
ENQUETE 
RESULTADO DA VOTAGAO 


Podbeskidzie 


Intenrala: 1-0 


gie 


45+1' 


45 


45 


46 


46 


ESTAVA NO ESTADIO? 


Fara marcar este jogo coma UM dos que assistiu 
ao vivo é necessario que seja registado. Faga login 
ou registe-se... 


LOGIN a 


COMPETIÇÃO 


Puchar Polski 2024/25 
em Polónia 


FASE 
Fase Preliminar 


ÁRBITRO 


ÁRBITRO 


ENO mm Patryk Świerczek 
p 


ESTADIO 


Miejski w Bielsku-Białej 


EM Pi-|sko-Biała 


150/6 105x68 1927 


